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PUERTA DE ENLACE RolP 


Puerta de enlace para radio: enlaza sistemas de 
radio movil terrestres (LMR), radios LTE, radios IP, 
sistemas telefonicos IP y mas 
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Garantiza el intercambio de informacion 
cooperativa entre sistemas y dispositivos 


El VE-PG4 es una unidad de puerta de enlace de redes de radio sobre IP (RoIP) 
versatil que interconecta sin problemas sistemas de radio movil terrestres (LMR), 
radios LTE, terminales de comunicacion IP, sistemas telef6nicos IP y dispositivos ~ | a 
externos. Ademas de la red IP (LAN/WAN), el moédulo LTE integrado* 
proporciona cobertura de comunicacién practicamente a nivel nacional. 


* La disponibilidad de servicio depende del pais. Cobertura de red proporcionada por una tarjeta SIM personalizada. 
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VE-PG4 


Caracteristicas 


Paquete todo en uno 

El VE-PG4 incluye funciones integradas de redes de radio sobre IP (RolP), 
puerta de enlace de protocolo de inicio de sesidn (SIP), enrutador IP, central 
PBX IP y controlador de terminal de comunicacion IP, en una sola caja. En 
comparacion con un sistema similar que combina varios dispositivos, la 
instalacion y administracion del VE-PG4 integrado puede ser mas simple, 
con menos configuraciones conflictivas. 


Grabacion de llamadas a un dispositivo USB 

Las llamadas entrantes/salientes se pueden registrar en un dispositivo USB 
externo conectado al VE-PG4. Se pueden programar hasta cuatro 
configuraciones de grabacion. El tipo de llamada de grabacion se puede 
seleccionar de llamadas a todos, grupales e individuales. Ademas, la funcion 
Monitor transfiere los datos de audio recibidos a un dispositivo previsto. 
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VE-PG4 
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Grupo C forma ordenada 


Conexion del microfono para la operacion base 


Conecte el microfono altavoz opcional (HM-241) al 
conector de! micrdfono en el! panel frontal del VE-PG4 
para permitir una operacidn base simple. Las 
funciones de cancelador de eco y cancelacion de ruido 
estan integradas para la comunicacién duplex 
completa con el sistema de radio avanzado IP, como 
IP100H, IP501H o IP501M. 


Informacion de posicionamiento y estado 

La informacion de posicionamiento y estado de GPS de los 
transceptores IP501H/IP501M LTE se puede recibir y transferir a una 
computadora para rastrear la ubicacion de los usuarios de radio o 


de un usuario en un vehiculo. 
* Se requiere software de cartografia GPS para los datos GPS. 


Software de comunicador remoto, RC-FS10 
El comunicador remoto RC-FS10 opcional crea 
una radio virtual basada en IP en una computadora F ’ 
y puede comunicarse con radios moviles terrestres, 
radios LTE y terminales de comunicacién IP a 
través del VE-PG4. 


Funcion de salida directa serial 

La funcion de salida directa serial permite conectar un dispositivo 
serial al VE-PG4 para extender el rango de comunicacidn entre el 
dispositivo conectado y una computadora del controlador. El 
software de puerto serie virtual para computadoras con Windows® 
se suministra con el VE-PG4. 


Computadora 
Cable serial 
RS-232 


Dispositivo serial 


Computadora Cable 
serial 
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Dispositivo serial 


VE-PG4 VE-PG4 


Funciones del servidor SIP y PBX IP 

El servidor SIP simple integrado le permite asignar numeros de 
telefono IP con grupos de extension. El VE-PG4 puede conectarse 
al servidor SIP externo como un cliente. Las siguientes 
configuraciones PBX IP son programables. 


e Directorio telefonico de voz e Enrutamiento de numeros 
© Seleccion directa de extensiones (DID) de teléfono 
© Se utiliza con los teléfonos IP serie e Regulaciones de linea externa 
KX-UT y KX-HDV de Panasonic e Priorizacion de la persona 
e Registro de llamadas que llama 
e Presencia de extension e Limite de llamadas externas 
e Conferencias SIP 


Funciones del enrutador con VIP Tunnell 
El VE-PG4 admite conexiones LAN, cliente DHCP, IP estatica o 
Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet (PPPoE). La funcién VPN 
crea una conexion de tunel IP segura por internet. 


Diseno de forma de 1U (44,45 mm/1,75 in) de ancho medio 
El VE-PG4 ocupa solo la mitad del ancho de un bastidor de 19 pulgadas. 

Puede instalarse funcionalmente con repetidores, concentradores de 

conmutacidn y otros equipos. Se suministran bases de antena LTE (4G)/8G 

con 1,5 m (4,9 pies) de cable en caso de que las antenas necesiten ser 
reubicadas para una mejor recepcidn. 


Actualizacion de firmware en linea 

El VE-PG4 admite funciones de actualizacién de firmware automaticas y en 
linea para mantenimiento remoto. Las configuraciones se pueden guardar 
en un archivo de copia de seguridad y restaurar facilmente. 


Funciones de administracion 
e SYSLOG y SNMP 
e Telnet y SSH 
e Prueba de ping y prueba de traceroute 
e Monitoreo de condicién anormal, como enlace 
de puerto LAN inactivo y error de registro del servidor SIP 
e Contrasena del administrador 
e Servidor SNTP 
e Ranura de seguridad 
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Controlador integrado para IP100H, terminal de comunicacion IP (LAN inalambrica) 
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Los puntos de acceso inalambrico pueden compartirse 
para su uso por parte de dispositivos inalambricos como 
teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. 


La funcién de llamada de area 
permite al usuario del IP100FS 
llamar a cualquier usuario que 
trata de acceder al punto de 
acceso inalambrico especificado. 


El VE-PG4 tiene una funcidn integrada de controlador de terminal de comunicacion IP IP100H que es capaz de controlar hasta 50 terminales 
de comunicacion IP IP100H y comunicadores remotos IP100FS. El IP100H puede enviar y recibir mensajes de texto y de voz 
preprogramados a las otras unidades a través de los puntos de acceso LAN inalambricos. Los terminales de comunicacion IP son 
adecuados para la comunicacion interna, por lo que se podra comunicar en cualquier lugar donde su red tenga acceso a LAN inalambrica. 


Sistema de comunicacion inalambrica Comunicacion duplex completa y de manos libres 


Al desplegar puntos de acceso a lo largo de la red IP, el sistema 
avanzado de radio IP puede comunicarse desde cualquier lugar en el 
edificio. El IP100H puede acceder al punto de acceso mas cercano y 
puede moverse en itinerancia (roaming) entre los puntos de acceso. 
No se requiere tarifa por licencia y no hay cargos por llamadas. 


Comunicacion individual, grupal, entre todos o por area 
El personal distribuido en varias oficinas puede comunicarse sin 
problemas. El terminal de comunicacidn IP puede recibir mensajes 
de datos cortos (GMS) con una alerta de vibracion desde una 
computadora instalada con un IP100FS. 


Con un auricular 0 audifono con micrdfono opcional*, el usuario del 
IP100H puede hablar y recibir simultaneamente como si fuera una 
llamada telefonica. El funcionamiento de manos libres le permite al 
personal llevar a cabo otras tareas al mismo tiempo. 


* Para operacion duplex completa, utilice un HM-153LS, HM-166LS o 
HS-102 con el OPC-2359 


Sistema facil de instalar y usar 

El VE-PG4 programa en el aire casi todas las configuraciones de 
terminal. No se requiere de una programacion individual de la 
computadora a través de un cable de conexion. (Excepto 
durante la configuracion inicial). 


Comunicador remoto 


IPIOOFS 


(Se incluye un dispositivo USB para usarse como una llave de hardware USB) 


Terminal de comunicacion 


IPTIOOH 


e Terminal de comunicacién LAN inalambrica 
sin licencia utilizando estandares IEEE 802.11 
a/b/g/n (2,4 Ghz y 5 Ghz) 


© Cifrado WPA-PSK 0 WPA2-PSK 
e IPX7 sumergible 

(1 m de profundidad en agua durante 30 minutos) 
e Estructura resistente MIL-STD 810 G 


e¢ Compacto: cuerpo de 58 x 95 x 26,4 mm 
(2,3 x 3,7 x 1 in); y ligero: 205 g (7,2 oz) de 
peso (aproximado) 

e La funcion de alerta por vibracion notifica las 
llamadas entrantes 


e Llamada de emergencia con mayor prioridad 


e El IP100FS puede comunicarse con terminales 
de comunicacidn IP IP100H desde una 
computadora 

e El IP100FS puede obtener informacion de 
localizacién de cada IP100H basado en los puntos 
de acceso que se utilizan 

e Puede instalarse en una computadora tipo tableta y 
en computadora portatil con Windows® 


Punto de acceso a la LAN inalambrica 


AP-95M 


e Estandar IEEE 802.11ac (Wave 2), comunicacién 
de alta velocidad 


e Funcién de formacidén de haz, funcién MU-MIMO 


e RS-AP3 opcional, software de administracién de 
punto de acceso 
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Sistema de radio C 


El VE-PG4 se interconecta con dos o mas 
sistemas de radio, incluso cuando los sistemas 
utilizan diferentes bandas y_ diferentes 
categorias. Todo el audio recibido se puentea al 
sistema de radio opuesto, por lo que un usuario 
de radio puede hablar con todos los usuarios 
de radio conectados. El convertidor de voz 
digital integrado convierte audio analogico en 
audio digital compatible con IDAS™. 


* El funcionamiento de categoria cruzada o banda cruzada 
puede estar prohibido en algunos paises. Verifique los 
requisitos legales en su pais antes de la instalacion. 
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Conexion multisitio entre los VE-PG4 


Red oe | o banda Transceptor 
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Commutador 


Al instalar una tarjeta SIM personalizada en el 
modulo LTE integrado, el VE-PG4 puede 
interconectar transceptores LTE IP501H/IP501M 
con sistemas de radio convencionales y 
terminales de comunicacién IP IP100H. La 
informacion de posicionamiento GPS de los 
transceptores LTE puede recibirse y transferirse 
a una computadora. 


El servidor SIP simplificado integrado puede 
asignar numeros de extension a terminales de 
radio IDAS™, terminales de radio IP 
avanzadas y grupos de usuarios de radio 
analogica asi como teléfonos IP. Un usuario 
de radio puede iniciar llamadas telefonicas. 
Los usuarios de teléfono pueden hacer 
llamadas individuales o grupales a usuarios de 
radio conectados. 


Se pueden conectar dos 0 mas VE-PG4 a 
través de redes LAN o LTE (4G) y 3G. El area 
de comunicacién puede expandirse de 
manera flexible y se pueden conectar sitios 
de radio dispersos, independientemente de 
la distancia o del sistema de radio que se 
utilice. 


Conexion de equipos externos 
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Pueden conectarse sistemas de megafonia, 
sirenas, luces de advertencia y otros equipos 
externos al VE-PG4. Al detectar una senal de 
emergencia, los usuarios pueden iniciar una 
notificacion de emergencia desde un 
transceptor digital, un transceptor IP o un 
sistema megafdnico. 
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ESPECIFICACIONES MODELOS COMPATIBLES 


Alimentacion de energia 12 VCC +10 %, maximo 4A comunicacion IP (El punto de acceso es 
100-240 V AC (con el adaptador de CA suministrado) obligatorio). 
Rango de temperatura operativo | 0a+40 °C, +32 a +104 °F 
Humedad de funcionamiento 5-95 % (sin condensaci6n) IP100H 
i i 213 x 36,8 x 270 mm, ie 
Roe Coe ees 8,4 x 1,4 x 10,6 in (aproximado) Transceptores LTE Conexion de red LTE (4G) 
Peso 1,8 kg, 4 lb (unidad principal, aproximada) oe. 
Cumplimiento normativo Comisidn Federal de Comunicaciones (Federal Communications 


Commission, FCC) parte 15 clase B/ ICES003, parte 22, parte 24, 
parte 27, EN301 489-1, EN301 489-19, EN301 489-52, EN301 908+, 
EN301 908-2, EN3O1 908-13, EN303 413, EN62479, EN62311, EN623681 IPSO1H IP501M 


INTERFAZ Satellite PTT Se requiere cable 
LAN/WAN Tipo RJ-45 x 1 (MDI/MDI-X automatico) OPC-2412. 
IC-SAT100 


10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
*Puerto WAN/LAN seleccionable. 


LAN Tipo RJ-45 x 1 (MDI/MDI-X automatico) 
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
USB Interfaz de host_| Receptaculos USB 3.0 A estandarx3 
interfaz de consola| Receptaculos USB 2.0 mini B x 1 Heperldores VEIEOHE neeagnned oho 
Red* Bandas 4G: LTE B1, B3, B7, B8, B20 (EUR) Sai (LAN) 0 OPC-2390. 
eee LTE B2,B4,B12(FCC) IC-FR5000, IC-FR5100 
Bandas 3G: W-CDMA B1, B8 (EUR) IC-FR6000, IC-FR6100/H 
W-CDMA B2, B5 (FCC) ; 
Puerto externo | Conectores Conector de paso rapido de Transceptores VHF/UHF eee cable 
Oe ee 2,54 mm (0,1 in) (4 terminales x 3) x 4 —_— 
Entrada de audio| Impedancia de entrada seleccionable de 
ee ern ee —10 dBs/—40 dBs con desbalance de 10 kO IC-F5061D, IC-F5062D, IC-F5063D 
Salida de audio | Seleccionable de 0 dBs/-20 dBs con desbalance IC-F6061D, IC-F6062D, IC-F6063D 
TOG EEVanetonveeerers |_ de carga de 600 0/Altavozde1W8O T i inos de VHF S ; bl 
Entrada de control] Contactos de bajo voltaje (3,3 V CC/1 mA)/ Raney er ree Anan naS Ue Bee ee one 
See Entrada de voltaje(8-16V) ae 
Salida de control | Sin contactos de voltaje (80 V/100 mA)/ 
Colector abierto (3-16 V 10 mA) IC-M605, IC-M605EURO 


Todas las especificaciones mencionadas estan sujetas a cambio sin aviso ni obligacion. : : 
*Ladisponibilidad de servicio depende del pais. Cobertura de red proporcionada por una tarjeta SIM personalizada. Transceptores de VHF de banda aérea Se requiere cable 


OPC-2275. 
Accesorios incluidos 
eAntenas ¢ Bases de antena con cable de 1,5 m (4,9 pies) 


¢ Adaptador de CA, BC-236 * Conexiones rapidas IC-A120, IC-A120E 
Cables de conexion de audio Comunicador remoto 


28.990 9 2 


OPC-2390 OPC-2275 OPC-2273 OPC-2276 OPC-2389 


OPC-2390 Cable de 5 m (16,4 pies) para el repetidor series IC-FR5000/FR6000. Conector D-SUB de 25 pines. 

OPC-2275 Cable de 5 m (16,4 pies) para un transceptor mévil, como las series IC-F5060D/F6060D e IC-A120/E. 
Conector de enchufe modular RJ-45 con conector de altavoz. 

OPC-2273 Cable de 5 m (16,4 pies) para el transceptor marino de VHF IC-M605/EURO. Conector de 8 pines impermeab 

OPC-2276 Cable de 5 m (16,4 pies) para micrdfono externo y altavoz, en lugar del panel frontal. 

OPC-2389 Cable de 5 m (16,4 pies) para un dispositivo serial con conector RS-232. 


- a 


Convertidor de voz digital CT-24 Adaptador de micréfono CT-23 PTT 
(CT-24 viene con RC-FS10) (Opcién para RC-FS10) 


Oo 


BC-147SA/SE 
(Option for RC-FS10) 


—s =e Cable de 
Microfonos altavoz Micrdfonos audio 
f i. oC oC oC SM-26 HM-152 
HM-241 SM-26 HM-152  HM-152T HM-216 (ious pe here) 
: = : : También se ofrecen auriculares 
Se requiere que un altavoz externo (suministrado por el usuario) esté de terceros. 


conectado al VE-PG4 para escuchar el audio recibido con estos micrdfonos. 
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